14. Auflage 



MISS A 

STELLA MARIS' 



» M »»»*«««»»*»»4< m « ♦♦»♦♦ 



QUATUORVOCIBUS 
INAEQUALIBUS 

(Canto, Alto, Tcnorcet Ba|3o-) 

CONCINENDA COMITANTE 

... ORGANO ... 

1 Flote, 2 Klarinetten, 2 Horner, 
1 Posaune und Streicher ad lib. 

R GRIESBACHER 

OP. 141. 




ANTON BOHM & SOHN, AUGSBURG 



GemiscMer Chor. 



ireaeislich ▼erbot€n and «ir>fbar.) 



Missa 

,^ Stella maris/^ 

Kyrie. 



p. Griesbacher,0p.l41 



Largo J = 69 MM. 



crescendo 

Ky - ri-e • . lei • son, e . lei. son, Ky . 



Sopran. 
Alt. 



Tenor. 
Ba8. 



Ky- ri-e e - lei-son, 



J t T t r^j T f f f r 'Pr^^J^ 



Orgel, 




Man 

molto e accel. 

-ri-e 



a tempo 



piU inOSSO W = 92 M.M. 




son, 



son, Chri-ste « - lei - 



p\'-}\'U^ 



Clar.lQ.II. 



P^ 



^M 



-^ 



£ 



^^ 



r !" r r 



(0 ^ 



r 



H.I. 



11. 



m> 



_XI_ 



a 



i 



i 



dBLJ?_t4 



'i-^ 



m 



-O- 



-%^ 



Fed, 



Man. 



*^AnmerJtuM^: Wird die Messe mit einfach besetzter Instrumentation von einem firuf besetzten Chor aufgefuhrt, soil die Unteretiitzung 
durch die Orgel nicht fehlen an alien Stellen, deren Eintritt durch+ deren Aufhoren Hnrch h bezeichnet ist. 
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